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蜗牛 电 栏 的 初步 试验 
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(BRIEF REPORT) 


大 咒 牛 (Helix) 是 西欧 许多 国家 区 其 是 法 国 的 重要 食品 ， 褐 云 玛 玉 螺 (Achatina 
fulica) 又 称 非洲 蜗牛 亦 有 很 高 食用 价值。 目前 国际 上 蜗牛 的 消费 量 很 大 ， 已 供 不 应 
求 ， 因 此 在 一 些 国 家 和 地 区 已 开始 了 蜗牛 的 人 工 养 殖 。 养 获 方 法 简单 易 行 ， 但 防 逃 问题 
却 是 关键 一 环 ， 因 为 如 让 其 逃 入 农 园 则 会 破坏 农作物 造成 灾害 。 国 内 曾 有 人 试验 用 架 克 
等 高 奏 《PH11,5) 三 合 土 图 墙 拦 养 ,， 似 有 一 定 效果 ， 但 在 生产 上 应 用 仍 很 不 便 。 收 我 
们 用 褐 云 玛 瑞 螺 试 以 电 栏 ， 获 得 初步 效果 ， 现 简报 如 下 ， 


一 、 蜗 牛 对 电 刺 激 的 反应 


措 清 蜗牛 对 电 刺 激 的 反应 动态 及 电 参数 ， 是 电 栏 设计 的 依据 。 根 据 蜗 牛 活动 的 特 
性 ， 采 取 直 接 般 电 的 刺激 方法 。 试 验 使 用 的 电流 型 式 有 直流 电 、 交 流 电 、 低 频 脉 冲 电 
(2 Hz、0,5ms) 三 种 。 测 试 时 ， 让 蜗牛 在 馈 板 上 {是 电 源 一 极 ) 种 行 ， 另 一 极 接 在 
电 吵 测 试 检 上 ， 以 不 同 的 电流 和 电压 分 别 般 及 锅 牛 的 大 触角 、 头 部 和 上 腹 足 ， 记 录 蜗 牛 的 
反应 动态 及 电 人 参数 。 试 验 装 置 如 图 {图 1) 。 试 验 用 的 蜗牛 党 高 为 1,9 一 8.5 厘 米 。 

试验 结果 ， 试 验 表 明 不 论 何 种 电流 型 式 ， 只 要 达到 一 定 强度 ， 蜗 牛 的 感 电 反 应 动态 
基本 相似 ， 可 将 其 反应 程度 分 为 三 个 等 级 ， 1) 弱 刺 激 〈 交 、 直 流 电 1 伏 ， 脉 冲 电 2 


伏 时 的 反应 ) 。 触 角 收 缩 ， 头 部 有 微弱 反应 ， 能 立 
即 恢复 常态 。 (2) 中 刺激 《〈 交 、 直 流 电 2 伏 ， 脉 
冲 电 5 伏 时 的 反应 ) 。 触 角 、 头 部 、 足 部 都 迅速 地 
缩 入 壳 内 ， 然 后 再 慢 慢 地 伸 出 5 如 持续 刺激 足 部 ， 
它 全 身 伸 出 ， 爬 行 速度 加 快 。 (3 ) 强 刺激 〈 交 、 
直流 电 3 人 快 灸 上， 脉冲 电 10 居 世上 时 的 反应 ) 。 整 
个 身体 缩 入 过 和 内， 同时 分 刻 大 量 体 注 ， 由 于 重心 不 


稳 ， 沉 体 翻 倒 ， 去 电 后 较 长 时 间 身 体 才 能 重新 伸 出 
图 1 蜗牛 电 判 激 实 验 装 置 壳 外 。 





本 试验 曾 得 到 福建 泣 州 一 中 状 策 。 郑 永年 二 位 同志 大 力 支持 ， 席 此 歌 谢 。 本 文 于 19 上 第 11 月 29 月 收 到 。 
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作为 实用 电 栏 的 设计 参数 ， 取 强 刺激 的 最 低 刺 激 电压 的 两 情 左 右 。 





二 ,. 电 和 栏 试 验 


我 们 曾 进 行 了 接地 式 , 单 层 偶 极 式 电 栏 蜗牛 试验 ,接地 式 电 栏 效率 差 ， 单 层 偶 极 式 电 
栏 在 密度 大 时 还 会 由 于 重 状 而 有 个 别 蜗牛 逃 出 。 后 改进 为 双 层 偶 极 式 电 栏 (结构 如 图 2 
所 示 ) ， 在 约 1,2 平 方 米 范围 内 疝 养 340 只 蜗牛 ， 从 80 年 10 月 13 月 起 连续 运行 以 来 没有 蜗 
后 外 逃 ， 获 得 满意 的 防 逃 效果 (图 3) 。 初 步 试验 表明 ， 脉 冲 电 负载 能 力 强 ， 不 怕 短 
有 路， 更 安全 可 上 党， 故 至 今 一 直 采 用 15 伏 的 脉冲 电源 。 





图 2 ” 双 层 惕 极 式 如 咎 电 栏 结构 示意 图 


图 3 到 丘 惕 极 式 蜗 牛 电 栏 实 景 


电极 材料 可 用 任 柯 废旧 金属 片 。 因 只 有 当 娱 生 触 电 的 胜 时 ， 才 能 消耗 电能 ， 故 耗 电 
极 省 。 

电 栏 内 的 蜗牛 摄食 、 生 长 、 繁 殖 均 很 正常 。 

试验 表明 ， 蜗 牛 电 栏 防 逃 性 可 每 ， 耗 电量 小 ， 设 备 简单 ， 成 本 低廉 ， 易 于 在 蜗 生 养 


获 生 产 中 应 用 。 
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